NOVA RADIO. — 503 A/1. 


TABE1LA.DEI_COMPOHEKII 


COITOENSATORI 

ci = cq * cl6 * Ci8 

C2 = Co “ Cll a C19 
C14 - C15 

C4 - C5 = c6 = C13 
C7 * Cl2 = Cl? 

CIO 

C3 

C20 


RE3ISTEHZB 


5000 pp 1500 V 

150 pF 

8 ilF 500 7 
0.000 pF 1500 V 
,0.000 pF 1500 V 

^8 MF 200 V 

10 MF 10 V 



3000 ohm 1 W 


R2 « R4 

R3 - r 6 

R5 - R10 
R^ = Rll 

Rl2 

H9 _ 


15000 ohm 1 W 

R15 50000 ohm 1/4 ff 

1.000.000 ohm 1/4 W 

R 13 « HU 0,5 « 1/2 W 

50 ohm 1/2 W 
0,25 M 1/2 W 
200 ohm 1 W 


Se inTeoo della 6v6 si adopera la ELJ 


la R9 deve esBere di 100 ohm. In aerie 
alia grlglia collegaro una E di 2000 


sino a 20.000 ohm. 





